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En date du 25 novembre 2016, l'assemblee generale ordinaire de la Societe a pris les resolutions 
suivantes : 

Fin de mandat de Monsieur Gianluca Ninno en tant qu’administrateur de categorie A de la 
Societe avec effet immediat. 

Nomination de Madame Alexandra Dalluge, nee le 21 juin 1989 a Siegburg (Allemagne), 
residant professionnellement au 127, rue de Muhlenbach, L-2168 Luxembourg, en tant 
qu’administrateur de categorie A de la Societe, avec effet au 25 novembre 2016 et ce, jusqu'a 
l'assemblee generale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en fan 2020. 


Un mandataire 



